DOKTOR NAUR TECHNICZNYCH 
INZYNIER GORNICZY 


WITOLD BUDATA 


CZLONEK RZECZYWISTY POLSKIEJ AKADEMII NAUR, 
KIEROWNIK ZAKEADU MECHANIKI GOROTWORU 
POLSKIEJ ARADEMII NAUR 


ODZNACZONY NAJWYZSZYMI ODZNACZENIAMI PANSTWOWYMI 
I NAUKOWYMI 


ZMARL W KRAKOWIE ОМА 18-00 LISTOPADA 1958 КОКО. 


PRACOWNICY ZAKLADU MECHANIKI GÖROTWORU 
POLSKIE] AKADEMII NAUK. 


RZEMIESLNICZA SPOLDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zaktad Nr 1 
Kraków, pl. Szezepanski 2 — Tel, 555-67 


D. 2. 5490/58 — 35 


